王 ーー フッ トイ ンマ ッ サ ー ジ ャ ー デュ アル ラボ MCR4714 カタ ログ 
フッ トイ ンマ ッ サ ー ジ ャ ー デュ アル ラボ (2014 年 1 月 ) 
介 品 番 : MCR4714 マ 製品 イー ジマ 

製品 サイ ズ : W450XD380XH256mm 
信 製 品 重量 : 約 84kg 

人 @ 材 質 : 本 体 /ABS 生地 / ナイ ロン 

@ AC100V(50/60Hz) 

人 @ 定 格 消費 電力 : 60W 

人 @ 定 格 時 間 : 15 分 

人 @ 生 産 国 : 中 国 

@JAN コ ー ド : 4969182506747 


ー ケ 月 の 電気 代 


9.9 占 


(1 日 あたり 15 分 ) 


医療 機器 認証 番号 : 225AKBZX00143000 


※1 : 電力 量 料金 単価 22 円 /kwh か ら 計 算 し て お り ます 。 家庭 で の 月 間 総 消費 電力 量 に より 、 実 際 の 単価 は 異な り ます 。 


人 安全 に 関す る ご 注意 ご 使用 の 前 に 必ず 「 取 扱 説明 書 」 を お 読み の 上 、 正 し く お 使い くだ さい 。 


@ 本 製 記 は 一 般 家 底 用 ・ 足 マッ サー ジ 8 で す 。 絶対 に 業務 用 と し て 使用 し な いで くだ さい 。 倫 医師 か ら マ ッ サ ー ジ を 禁じ られ て い 
る 本 を 人 用 し な いで くだ さ し い 


例 : 血栓 ( 符 ) 症 、 重 度 の 動脈 り ゅ う ( 泡 ) 急性 静 用 り ゅ う ( 導 ) 各種 唐 炎 、 皮 慮 感染 症 ( 皮下 細 細 の 下 症 を 含む ) な ど 
人 医師 の 治 | 療 を 受け て いる 方 や 、 下記 に 該当 する 方 は 、 必ず 男 生 に 相 論 の 上 その 掲示 に 従っ て くだ さい 。 


ス メ ー の 
臓 に 障 感 8 放り 誠 ま た は 潤 の 人 84 
人 (生か ら くる 和伸 計 の ある 人 2 人 需 に 油 の ある 人 を 必要 と する も 人 8 人 3 夫 期 ) 
講和 K( け ん (信二 、 更 起動 な ど 】 の い 全 胃 / 全 2: 表 拓 し て いる と き ) 人 8 介し ょ う () 汗 の 人 、 せ き 

人 (人) 答 れ な ど 、 人 性 【 と う ( 攻 凶作 】 疾 電 の 人 ⑪ 肘 に ケガ を し て いる 人 ⑫ か つて 大 を 受け た と ころ 、 ま 
四角 する 人 その 和 臣下 の 人 9 上 所 以外 に 上 休 に を 音 じ て いる 人 


人 @ 足 以外 の 部 位 へ の マッ サ - 2 が さい 。 抱 直接 骨 部 に あたる 部 位 に は 使用 し な いで くだ さい 。 け が や 事故 
の 恐れ が あり ます 。 倫 本 体 の すき 間 に は 絶対 に 手 ・ 足 な ど を 入れ な いで くだ さい 。 け が や 事故 の 2 ありま カク 
た り 、 破 れ た SB し な いで くだ さい 。 けが や 事故 の 原因 に な り ます 。 人 本 痢 の WW 高 1 5 で 1 
分 以 LE の 守 引 重 は お 上 めく だ 3 の ne 人間 に か ら な いて の 近く で 


人 され ます と テレ ビ の 加 に は 
か ら : 紀 の 多 し も 1 3 5 で 以上 6 


共 
[へ 移動 させ 8 

い 。 に し な な る が 製品 の 劣化 も 早め に けた 湊 能 で ご 人 用 くだ NN に 立 たい 

抽 人 生じ な て 店 NEO 早め ます 。 介 必ず 符 子 に 肛 掛 けた 状態 人 本 和 の 科 っ り 


アル イン コ フ ィ ッ ト ネ ス サー ビス セン ター 


gg 0120-30- 4515 


[3 AM10:00-PM4:O0 WPM12 ロー Go.B)] 


アル イン コ ホ ー ム ペー ジ 


http://www.alinco.co.jp/ 
國 ア ルイ ココ 株 式 会 社 フィ ッ ト ネス 加 部 


エ 541-0043 大 孤 市 中 央 区 高 族 橋 4-4-9/ 演 屋 橋 ダイ ビル 
TEL-(06)7636-2350 FAX.(05)6208-3886 


フッ トイ ンマ ッ サ ー ジ ャ ー 


DUAL*LABO 


カタ ログ に 掲載 され で U、 る / 過 上 類 (は イメ ニン で あり 計 机 品 に | は 人 3 属さ L で い まさ ん ※ 描 の の 公記 は 5 の 計 天 季 と 多少 表 な る 順 生 が あり より 
4 の 0 の デザ イジ 信 (は 前 恋 草 EC いる 場合 が あり ます 計 ※ ミ の カタ ログ の 内 容 | は 2079 現在 の も の で 3 
iiNUEHNE 証 VeriO| 


ボ ネ 


1 .「 エ アー」※「 ロ ー ラ ー」 の スペ シャ ル な 採 み 心地 ! 3 . カン タン 操作 の コン トロ ー ル バネ ル ! 
エア ニシ ッ サ ー ジ 7 本 体 に 内 蔵 さ れ た コン トロ ー ル パネ ル で モー ド や 強度 の 調節 が ワン タッ チ 。 
- エ アー マッ サー ジ 7 


両 サ イド の エア ー バ ッ グ が 足 全体 を 優し く 包 み 
込み ます 。 圧 迫 と 解放 、 そ し て スラ イド 動作 で 
疲れ た 足 を し っ か り と 揉み ほぐし ます 。 


oi ロー ラーマ アウ の ジェ ー ジ 
足 先 ・ 足 裏 ・ か か と の 3 箇所 に 、 コ リ を し っ か 
りほ ぐす た め の ロ ー ラ ー が あり ます 。 大 小 の ロー 
ラー が 足 裏 全体 を 揉み ほぐし ます 。 


2 の . デュ アル ラボ の 特長 4 . 多彩 な オート プ ログ ラム モー ド で ご 満足 頂け ます ! 
(1 】 な が ら リ ラ 【2 眉 も 3 レベ ル 調 節 TI 


テレ ビ を 見 な が ら ・ 3 段階 の 強度 調節 で 、 
その 日 の 疲れ に 合わ 4) エア ー モ ー ド 
ド 


パソ コン を 見 な が ら 


リラ ックス ) せ た 揉み が 可能 ! か 
= の | ーー 3 ログ ラ ー ラ ー と エア ー バ ッ グ で 人体 的 に マッ サー ジ し ます 。 
24GSGn 人 
採 み ほぐし 全 い 方 は 、 足 を 入れ る だ け 。 央 さ れ た 3 種 務 の | と 土踏まず を 重点 的 に マッ サー ジ し ます 。 

に に ep た SSCTIZ モー ド か ら 、 お 好み ロー ラー と エア ー バ ッ グ で か か と を 重点 的 に マッ サー ジ 

ge の モー ド を 選べ ます 。 し ます 。 
こ 使用 方 法 持ち 運び 方 法 3 地 仙 深め が が 洗 光 き ま 
や イス に 座り 、 本 体 の 中 に ③ 体 を 楽に し て イス に 腰掛 け 、 本 体 度 を し っ か り と 持ち 、 、 カ で 缶 カ バー は 取り 外 1 
足 を 入れ て くだ さい 。 足 を 90 度 に し て 左 図 の よう に 床 か ら 持ち 上 げ て 移動 さ ヶ も 

@ 使用 し て くだ さい 。 せ て くだ さい 。 ン 


